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t=l CD 

HISS 

All “ “Ot 
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Kategori Kerja 

Industri Manufaktur 

Subjek Kerja 

Mengukur timbangan 


JI-AIZ]-: 3 nr 30 ^ Durasi untuk Tes: 3 menit 30 detik 


I . am2| Prosedur Tes 



All ¥ MIS 

^TtAIZJ- 

Prosedur 

Subjek Tes 

Durasi Tes 

1 Ml 

5! S?l 

1 ¥ 

Tes ke-1 

Menusuk peniti 

1 menit 

2 Ml 

SJI 

1 m 

Tes ke-2 

Menggantung ring 

1 menit 

3 Ml 

311S 

- ¥HI (volume): 60 detik 

Tes ke-3 

Mengukur timbangan 

- U0|(panjangrya):30detik 


II. S^AHT §i ES Tuntutan & Gambar Kerja 
Test 1. 5! §£J| Menusuk Pin 
1 Tuntutan 

• esoii nra ^oia ^asoii a# egf, 331011 g>^i 

Tusuklah pin pada papan yang tersedia sesuai warna, bentuk, dan ukuran menurut 
gambar kerja. 

2. ES Gambar kerja 

[ 5! SOI 5!- : ED\ : 380 x 380mm ] [ Papan pin : Ukuran : 380 x 380mm ] 



l 
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<3^0XGambar sebelah kiri> 



OHXGambar depan> 
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Test 2. 2 Jl Menggantung Ring 

1 Tuntutan 

• *rSM20|Q10|| %D\\ »4iA|2. 

Gantunglah ring yang diberikan pada gantungan item. 

2. EE? Gambar Kerja 


[ ^S8 SOICH : H V 50mm ] 

[ Gantungan item : Ring <p 50mm ] 



<a aoi ch> <s> 

<Gantungan Ring> <Ring> 
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OilA|> 

<Contoh> 

Test 3. Mengukur timbangan 

1 .fiT L AH!' Tuntutan 

• ihsi x\^m =s noi(¥ni)£.^ 

m&Ms.. 

Timbanglah bahan yang tersedia dengan akurat sesuai dengan perintah 
penilik 
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2.£S Diagram 

[¥HI ^§§ 10 mL, 50 mL, lOOmL, S4S 200ml / d|31: 250ml] 

[Tabung khusus untuk mengukur volume : 10 mL, 50 mL, lOOmL, 

Tabung pemungut: 200ml / gelas kimia: 250ml] 



Pastikan perintah dari penilik sebelum memulai tugas penimbangan. 


2. SifOl QE 3 JW2\ SEk^ Oil (measuring cylinder)* S¥ 

Atgatoi mo\ ^^opi s^liq. mj-oi 0 | 

oil—*^! cho]i ¥i xmo\ *y- wm i Jio^ua. (i 11011 mm) 

Menargetkan volume yang diperintahkan dengan sekali pakai untuk masing-masing 
3 tabung pengukur plastik (measuring cylinder) yang berbeda ukurannya, kemudian 
beritahu kepada penilik. Apabila diverifikasi oleh penilik, kumpulkanlah bahannya 
pada tabung pemungut dan tunggu hingga penilaian selesai. (1 kali kesempatan) 

3. !AtS^?|*0| X|A|3fe*0|°teXt=4JA|S. (2£| *t2) 

Potonglah kawat yang tersedia dengan panjang yang diperintahkan oleh penilik. (2 
kali kesempatan) 

III. §Alir S2IAHT Perhatian bagi peserta ujian 

1. Sfg g 212 AfI23f UXI 3f£= S2|§^A|2. 

Berhati-hatilah agar tidak terjadi kecelakaan akibat kelalaian selama mengikuti 
ujian. 
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2. Aimmemi- mm Aimmu m m^mMs.. 

A|¥ 2011 □ I ELI 8PiLK SS ¥01l£ ^l¥ § It ila^4S 

¥01 mu ¥°im4IA|2. 

Ujian akan dimulai dan diakhiri sesuai petunjuk dari penilik. Perhatikan jika 
peserta ujian mulai mengerjakan sebelum ujian dimulai atau melanjutkan 
setelah waktu ujian selesai, maka peserta akan mendapatkan nilai terendah. 

3. uuu Ji’mm HHt^n marnu, msoi iiu gxixfe be 

Moi msoi mbdmm stEi^jxis. 

Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan akurat. Bagi peserta ujian yang 
telah menyelesaikan pekerjaannya, segera memberitahu kepada penilik dengan 
mengangkat tangan. 

4. s^mAii 4smu, ¥Biapi mm mm>m Musm 
?ji^i 3 ¥ mm§ 4 s ¥oimu ^um^Ais. 

Pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan akurat. Namun perhatikan jika 
memberikan tekanan yang terlalu kuat, atau merusak peralatan akibat 
pelaksanaan yang tidak perlu, maka peserta akan mendapatkan nilai terendah. 

5. XIAIOII mmWi U, 4§^AHS OiXl^m^ mU^X\ EI2LI 
¥Um4JA|2. 

Perhatikan apabila peserta ujian tidak mentaati perintah penilik atau 
mengganggu peraturan ujian, maka peserta akan dikeluarkan. 

6. 7|liK^§) U¥&?IM 4!! El □ I El (cm), Zl^(gram), iJE|E|El(ml)§ 

smmu oioil ¥°imoi mae 4smAi£. 

Kerjakanlah tugas dengan memperhatikan bahwa unit standar dalam tes mengukur 
timbangan adalah cm, gram, ml. 

7. ^IliK^SOTfe DHA4j^US £tEA| 2¥ 1 &!¥ AtgutOjOt mffl OIM XPIXI 

am mmm ¥omtn^. ^um^JAis. 

Peserta harus menggunakan semua tabung untuk sekali. Apabila pekerjaan 
dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, maka peserta akan mendapatkan nilai 
terendah. 
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V. S3)§- A|^== 

Daftar Fasilistas Tempat Evaluasi 

A1l¥ 40t 
Sub-Kategori 

Mengukur timbangan 

=? S 

Tipe 

No. 

S-tdl ^ AI^S 

Peralatan & 
Fasilitas 

5 4 

Ukuran 

5°l 

Unit 

-A- E* 

1 CD 

Jumlah 

81 5 

Keterangan 

1 HhXHI 
Tes Ke-1 

1 

S2CH 

Meja Kerja 

1,400x1,000x700mm 

3H 

Pcs 

2 


// 

2 

& SOI AH 5 
Set Penusukan 
Pin 

Alia 

Dibuat 

All 5 
Set 

2 

4 : 36 3H 

Pin : 36 pcs 

nj bj-^ 

Korak pin 

4 SOI 4 

Papan penusukan pin 

// 

3 

4g?-lxl 

Stop Watch 

Standar Industri 

3H 

Pcs 

2 


2 TtAII 
Tes Ke-2 

4 

S2CH 

Meja Kerja 

1.400x1.000x700mm 

3H 

Pcs 

2 


// 

5 

a 01 CH AH 5 
Set Penggantung 
Ring 

A1I4 

Dibuat 

All 5 
Set 

2 

S 36 3H(3 4) 

Ring 36 pcs (3 jenis) 

// 

6 

4§?-lxl 

Stop Watch 

oi 

1_ [ -1 CD CD td 1 1 1 1 

Standar Industri 

3H 

Pcs 

2 


3 M 
Tes Ke-3 

7 

S2CH 

Meja Kerja 

1.400x1.000x700mm 

3H 

Pcs 

2 


// 

8 

oii^aacH 
Tabung ukuran 
(Measuring 
Cylinder) 

10 mL, 50 mL, lOOmL, 
200ml 

All 5 
Set 

2 

XH □ 1 i= =L 

CD S T2T CZ) 

Gradasi yang tepat 

// 

9 

8131 

Gelas Kimia 

250ml 

3H 

Pcs 

1 

1 2J S 1 AH 

1 pcs per orang 

// 

10 

S At 

Kawat 

15cm 

All 5 
Set 

2 

1 2J S 1 AH 

1 pcs per orang 

// 

11 

Ex\ 

Plier 

Ukuran kecil 

3H 

Pcs 

1 

1 £1S 1 3H 

1 pcs per orang 

// 

12 

Alias 

Botol 

Pembersihan 

250ml 

3H 

Pcs 

1 

1 2J S 1 AH 

1 pcs per orang 

// 

13 

=54x| 3)5 
Kartu target 
panjang/volume 

AtSQII ItDt 4b| 
Tergantung pada 
keadaannya 

All 5 
Set 

1 

^§S5^§S(SS5AH) 
Untuk menunjukkan target 
(5 pcs per kelas) 

// 

14 

ja 

30cm 

3H 

Pcs 

1 

1 2J & 1 AH 

1 pcs per orang 
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